368                                        Zwolftes Capitel.
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Ct d& = db —rc\ y» ( -7- ) a# — re, dty  -\- y-, {-~~— } dt, " \dtj                      \ dt J
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CvdT = dijj — rcn^i    -TT   dt — rc*dS  + y»    -r~ ) dt. \dtj                      ~ \dtJ
Fur constantes  S, also ohne Riicksicht auf die Warmevorgange, folgt Her aus
also
Setzen wir einmal  (dT)s == 4~ 3, ein  andermal (dT)$ == — 8 imd bezeichnen die zugehorigen dip mit di^^ und clty-.,  so ergiebt sich
dt.
Hieraus folgt,  dass die beiden dty nicht entgegengesetzt gleich sind, vielmehr ist
Diese Ungleichheit ist kein neues Ergebniss, sondern eben schon in der Annahme, dass der Torsionsvorgang ein nicht umkehrbarer sein soil, enthalten. Sie muss aber so verstanden werden, dass der Torsions-winkel uicht wieder auf seinen urspriinglichen Betrag zuriickgebracht werden kann, wenn man die gleiche Torsionskraft in entgegengesetzter Kichtung wirken lasst, ganz so wie bei Deformationen mit ,,dauernden" Formveranderungen.
Die ,,elastische Nachwirkung" aus dieser Gleichung herauszulesen, scheint mir nicht zulassig. Ebensowenig aus der integrirten DifFeren-tialgleichung
denn die Drfferentialgleichung enthalt nichts von der ,,Vorgeschichtea des Stabes, also kann auch das Integral nichts da von enthalten. Yiel-mehr giebt die Differentialgleichung eine quadratische Gleichung
...   dit> fur -77: dt
(<W\*__     1      W _ __ 1_ £•£
\dtj        rc-2^   dt             r^a  dt 'zweites Beispiel fur den Fall zweierVorgiinge diene ein eben-falls von Herrn Wiedeburg gegebenes. Ein an einem Ende ein-gespaniiter Stab werde an seinem unteren Ende tordirt und erfahre zugleichWarmeanderungen. Neben -d", S muss von den anderen Yaria-beln M der Torsionswinkel, L das Drehungsmoment derTorsionselasti-citat sein. Wir nennen den Torsionswinkel ^, das Torsionsmoment T und haben alsozwei Yorgange. Die Gleichungen unter 18), welche der genannte Forscher ,,Zustandsgleichungen" nennt, haben immer die namliche Form. Sind die fiir die einzelnen Yorgange der Entropie entspreehenden Grossen MI, M2, M3 u. s. f., die der Teinperatur entsprechenden L^ L%, L§ u. s. f., so kann man das System der Zustandsgleichungen schreiben :ur umko.hrbiirt* Vor)yfiinx«, Wonn wir nun die Elektricitiitsinengo niittelht oituw UruhtrH HUM c-intir Strom-quelle zuffihron, so entsprirlit jodor Kl<iktrioitiilHiw*ntf« dtl xugloicb in
